FRANCISZEK 


JROWIEC 


ŻOŁNIERZ I i II WOJNY ŚWIATOWEJ 


MĄŻ, OJCIEC, DZIADEK I PRADZIADEK 
UKOCHANY 


przeżywszy lat 90, zmarł dnia 4-go grudnia 1989 roku. 


UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE odbędą się 8. XII. 
1989 roku o godzinie 14.30 na cmentarzu Rakowickim. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w kościele 
pod wezwaniem N. M. P. z Lourdes w sobotę dnia 9. XII. 
1989 roku o godzinie 9.00. 

O czym zawiadamiają: 

ŻONA I RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


Zgodnie z wolą Zmarłego pieniądze przeznaczone na 
kwiaty prosimy przekazać na rzecz ludzi potrzebujących 


pomocy. 


